Kazimierz 


Chmurski 


artysta malarz 


urodzony dnia 14 stycznia 1897 r. w Krakowie, zmarł dnia 27 maja 1942 r. 


Nabożeństwo żałobne 


odbyło się dnia 30 czerwca 1942 r. w kościele Najśw. Panny Marii w Krakowie, o czym zawiadamia 


Rodzina. 


Drukarnia Związkowa, Kraków, Mikołajska 13. 


